WILHELM GOEBEL 


Radzen lwow, Owęduk Ruqdu Hroleswa Polskiego, 


opatrzony śś. Sakramentami, w wieku lat 6l, zakończył doczesne życie dnia 23° 
Sierpnia 1860 r. 


Pozostała w smutku Żona wraz z dziećmi, zaprasza Kolegów, Przyjaciół i Znajomych zmarłego, 
dla oddania ostatniej przysługi do wyprowadzenia zwłok z pod Nr.*%,, przy ulicy $. Józefa, na 


Cmentarz dnia 25 b. m. o godzinie 5 po południu. 


Kraków. — W drukarni „OZASU“ 1860. 


